NOTES * UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. 

ALL RESISTANCE VALUES ARE IN OHMS. 
ALL INDUCTANCE VALUES ARE IN H. 

ALL CAPACITANCE VALUES ARE IN p F- 


ELECTROLYTIC 
HI- CERAMIC 


P— 18V 
P-GND 
P-GND 


FAN-Cont 

GND 

FAN-SENSE 


FAN-Cont 

GND 

FAN-SENSE 


FAN-Cont 

GND 

FAN-SENSE 



COOLING FAN1 


COOLING FAN2 


COOLING FAN3 


TEMP. SENSOR1 PWB 
SHEET 19 


TEMP. SENSOR2 PWB 
SHEET 19 


AUDIO PWB 
SHEET 14 


MAIN PWB(3/9) 
SHEET 5 


1 NCF31EZ-10' 
GND GND GND 


SUB POWER PWB ASSY 

LCA90267-01B (FV-9010B): GM-X50U, GM-X50S 

LCA90267-02B (FV-9014B): GM-X50E 





